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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 24 

14 Φεβρουάριου 2003 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΠΕΣΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 768 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου 
διενεργεί Ανοικτό Επαναληπτικό διαγωνισμό για την προ¬ 
μήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟ¬ 
ΜΑΤΟΥΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΜΕ ΤΑΥΤΟ¬ 
ΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) για τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου με αριθμό Δ/ξης Προϋπολογι¬ 
σμού: 264.123 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: 

Αποθήκη Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 

Την 18 η .3.2003 ημέρα ΤΡΙΤΗ μέχριτις 13.30μ.μ. η ώρα, στο 
Πρωτόκολλο που βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποσφράγισης Προσφορών: 

Την 19 η .3.2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 10.30π.μ. στη Βι¬ 
βλιοθήκη του Νοσοκομείου. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Δ/ξης στην 
Ε.Ε.Ε.Κ.10.2.2003. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύ- 
ποτην 15 η .2.2003. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από Οδ.ΟΟπ.μ. 
έως 14.00 μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου. Τρανταλλίδου 17 Ρέθυμνο Τηλ. 28310-87201. 

Ρέθυμνο, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Διοικητής 
ΜΑΡΚΟΣ I. ΒΕΚΡΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 

Το Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Χανίων κατόπιν 
της 1 /3/7.2.2003 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια υγειονομι¬ 
κού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Ιδρύματος 
και για χρονικό διάστημα (1) έτους. 


Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24.3.2003 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία του Θεραπευτηρίου Χρονιών 
Παθήσεων Χανίων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχο¬ 
νται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από το Γραφείο Προμη- 
θειώντου Ιδρύματος, οδός Τέρμα Εμμ. Πιμπλή, τηλέφωνο 
28210-20242, όπου βρίσκεται και η σχετική διακήρυξη. 

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙ ΚΟΛΑ ΚΑΚΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Ε682 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρετών Ν.Α. Τρικάλων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία, με 
το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/ 
85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2229/95, το Π.Δ. 286/ 
94, τον Ν.2372/96, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, τον 
2576/98 τις αποφάσεις Δ17°/08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και 
Δ17“/10/85/ΦΝ 402/98 τον Ν.2741/99, το Π.Δ. 218/99 τις 
αποφάσεις Δ17α/07/37/Φ.Ν 402/2000/ΦΕΚ 887Β, 433/ 
19.9.2000 (ΦΕΚ 1176Β) και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 
1265Β), το Π.Δ 334/2000, τον Ν. 2940/2001, την αρ. Δ17α/ 
07/53/Φ.Ν.402/16.7.2003 και τον Ν. 3021/2002, η ανάδει¬ 
ξη αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ - ΕΠΑΡ¬ 
ΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙ» δαπάνης εργασιών 
68.000,00 ΕΥΡΩ και δαπάνης Φ.Π.Α. 12.000,00 ΕΥΡΩ, το 
οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΟ (Σχετ. η Δ3β/ 
0/13/102-Δ' 2.10.2002 απόφαση της Διεύθυνσης Συντή¬ 
ρησης Οδικών Έργων (Δ3) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 12 η του μήνα Μαρτίου ημέρα 
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11 π.μ (λήξη επίδοσης προσφοράς) 
στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. 
Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ17710/ 
85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ17705/35/ΦΝ 402/ 
99/Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. 

α. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές: 
α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ III, ρ= 0.90-0,0005μ 
β. Για την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
αναδείξεως του μειοδότη θα εκλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ- 
ΕΠ ΑΙ'τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον οι εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις έχουν επανακριθεί και καταταγεί στις προβλεπό- 
μενες από τον Ν.2940/2001 κατηγορίες και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
ΑΓ τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, εφόσον για τις εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί με νέες με ολόγραμμα (αρ. 
πρωτ. Δ15/οικ./32242/14.10.2002 έγγραφο του Υπουργεί¬ 
ου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφε- 
ρόμενου Νόμου και όπως τα πτυχία των επιχειρήσεων αυ¬ 
τών ισχύουν κατ’εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

• Γίνονται δεκτές και Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες οι 
οποίες πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις στις κατηγορίες 
των έργων και με αντίστοιχα πτυχία: 

Α' τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδό- 
χου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλ¬ 
λά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης, περιλαμβάνονται και η σύνταξη του Φακέ¬ 
λου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία XI- 
ΛΙΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (1.360,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα 
απευθύνεται προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙ¬ 
ΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυν¬ 
ση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Βασ. 
Τσιτσάνη 31, 42100-Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 24310 
46210 - 46220 - 46214, Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 24310 
46264. 

Τρίκαλα, 4 Φεβρουάριου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Ε680 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρετών Ν.Α. Τρικάλων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία, 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του 
Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2229/95, το 
Π.Δ. 286/ 94, τον Ν.2372/96, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 
210/97, τον 2576/98 τις αποφάσεις Δ17708/16/ΦΝ 
402/10.2.1998 καιΔ17710/85/ΦΝ 402/98τον Ν.2741/99, 
το Π.Δ. 218/99 τις αποφάσεις Δ17α/07/37/Φ.Ν 
402/2000/ΦΕΚ 887β, 433/ 19.9.2000 (ΦΕΚ 1176Β) και 


ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 1265Β), το Π.Δ 334/2000, 
τον Ν. 2940/2001, η ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη κα¬ 
τασκευής του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚ- 
ΚΑΙΩΝ» δαπάνης εργασιών 118.644,00 ΕΥΡΩ και δαπά¬ 
νης Φ.Π.Α. 21.356,00 ΕΥΡΩ, το οποίο χρηματοδοτείται 
από πιστώσεις ΤΕΟ (Σχετ. η Δ3β/ 0/13/102-Λ 2.10.2002 
απόφαση της Διεύθυνσης Συντήρησης Οδικών Έργων 
(Δ3) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει την 26 η του μήνα 
Φεβρουάριου ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11 π.μ (λήξη επί¬ 
δοσης προσφοράς) στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια επι¬ 
τροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ17710/ 
85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ17705/35/ΦΝ 402/ 
99/Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. 

α. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές: 

α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ III, ρ= 0.90-0,0005μ 

β. Για την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
αναδείξεως του μειοδότη θα εκλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Α2'τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον οι εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις έχουν επανακριθεί και καταταγεί στις προβλεπό- 
μενες από τον Ν.2940/2001 κατηγορίες και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Β' τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, εφόσον για τις εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανακρίσεώς 
των σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερόμενου Νό¬ 
μου και όπως τα πτυχία των επιχειρήσεων αυτών ισχύουν 
κατ’εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδό¬ 
χου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλ¬ 
λά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης, περιλαμβάνονται και η σύνταξη του Φακέ¬ 
λου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ 
(2.373,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα απευθύνεται προς την ΝΟ¬ 
ΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσι- 
τσάνη 31, 42100-Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 24310 
46210 - 46220 - 46214, Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 24310 46264. 

Τρίκαλα, 4 Φεβρουάριου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Ε678 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρετών Ν.Α. Τρικάλων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία, 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π .Δ. 609/ 
85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2229/95, το Π.Δ. 286/ 
94, τον Ν.2372/96, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, τον 
2576/98 τις αποφάσεις Δ17 α /08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και 
Δ17-/10/85/ΦΝ 402/98 τον Ν.2741/99, το Π.Δ. 218/99 και 
τις αποφάσεις Δ17 α /07/37/Φ.Ν 402/2000/ΦΕΚ 887β, 433/ 
19.9.2000 (ΦΕΚ 1176β) και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 
1265β), το Π.Δ 334/2000, τον Ν. 2940/2001, η ανάδειξη 
αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΑΙ ΣΕΡΒΩΤΑ ΚΑΙ ΠΥΛΗ - 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΕΪΚΑ - ΜΕΣΟΧΩΡΑ» 

δαπάνης εργασιών 86.000,00 ΕΥΡΩ και δαπάνης Φ.Π.Α. 
14.000,00 ΕΥΡΩ, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώ¬ 
σεις ΤΕΟ Α.Ε. 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει την 5" του μήνα 
Μαρτίου 2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ (λήξη 
επίδοσης προσφοράς) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια 
επιτροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ17°/10/ 
85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ17°/05/35/ΦΝ 402/ 
99/Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. 

α. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές: 

α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ III, ρ= 0.90-0,0005μ 

β. Για την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
αναδείξεως του μειοδότη θα εκλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2' τάξεως και άνω για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον οι εργοληπτικές επιχειρήσεις 
έχουν επανακριθεί και καταταγεί στις προβλεπόμενες 
από τον Ν.2940/2001 κατηγορίες και σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Νόμου αυτού. 

Γίνονται δεκτές και Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 42 
του προαναφερομένου Νόμου. 

Α1 τάξεως για έργα Οδοποιίας. 

2.-Β τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον για 
τις εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία επανακρίσεως των σύμφωνα με τις διατάξεις 
του προαναφερόμενου Νόμου και όπως τα πτυχία των επι¬ 
χειρήσεων αυτών ισχύουν κατ’εφαρμογή των διατάξεων 
αυτών. 

Γίνονται δεκτές και Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες οι 
οποίες πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις στις κατηγορίες 
των έργων και με αντίστοιχα πτυχία: 

Α' τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδό¬ 
χου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλ¬ 
λά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης, περιλαμβάνονται και η σύνταξη του Φακέ¬ 
λου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 


Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία XI- 
ΛΙΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ (1.720,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα 
απευθύνεται προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙ¬ 
ΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσι- 
τσάνη 31, 42100-Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 24310 
46210 - 46220 - 46214, Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 24310 46264. 

Ο Νομάρχης 

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Ε676 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρετών Ν.Α. Τρικάλων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία, 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84καιτου Π.Δ. 609/ 
85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2229/95, το Π.Δ. 286/ 
94, τον Ν.2372/96, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, τον 
2576/98 τις αποφάσεις Δ17 α /08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και 
Δ17 α /10/85/ΦΝ 402/98 τον Ν.2741/99, το Π.Δ. 218/99 και 
τις αποφάσεις Δ17 α /07/37/Φ.Ν 402/2000/ΦΕΚ 887Β, 433/ 
19.9.2000 (ΦΕΚ 1176Β) και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 
1265Β), το Π.Δ 334/2000, τον Ν. 2940/2001,τον Ν.3021/ 
2002, και τις αποφάσεις ΑΡ. Δ/17α/07/53/ΦΝ402/ 
16.7.2002, ΑΡ. Δ17α/02/59/ΦΝ430/8.8.2002 η ανάδειξη 
αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟ¬ 
ΤΗΤΑ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΡΤΑΣ» 

δαπάνης εργασιών 60.000,00 ΕΥΡΩ και δαπάνης Φ.Π.Α. 
10.000,00 ΕΥΡΩ, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώ¬ 
σεις ΤΕΟ Α.Ε. 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει την 26 η του μήνα 
Φεβρουάριου 2003 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ 
(λήξη επίδοσης προσφοράς) στα Γ ραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων ενώπιον της αρ¬ 
μόδια επιτροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ17 α /10/ 
85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ17 α /05/35/ΦΝ 402/ 
99/Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. 

α. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές: 

α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ III, ρ= 0.90-0,0005μ 

β. Γ ια την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
αναδείξεως του μειοδότη θα εκλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 

ΑΙ'τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον οι ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις έχουν επανακριθεί και καταταγεί 
στις προβλεπόμενες απότον Ν.2940/2001 κατηγορίες και 
σύμφωνα με τις διατάξειςτου Νόμου αυτού. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Α' τάξεως για έργα Οδοποιίας, εφόσον για τις εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επανακρίσεως των σύμφωνα με τις διατάξεις του προανα- 
φερόμενου Νόμου και όπως τα πτυχία των επιχειρήσεων 
αυτών ισχύουν κατ’εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδό- 
χου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλ¬ 
λά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης, περιλαμβάνονται και η σύνταξη του Φακέ¬ 
λου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία XI- 
ΛΙΩΝ ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ (1.200,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα απευθύνε¬ 
ται προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσι- 
τσάνη 31, 42100-Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 24310 
46210 - 46220 - 46214, Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 24310 46264, 
Ηλεκτρονική Δ/νση (θ-πιαίΙ): άίγπι@ίπΙοΐ3.9Γ. 

Τρίκαλα, 4 Φεβρουάριου 2003 
Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-Φ- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Ε676 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρετών Ν.Α. Τρικάλων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία, 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξειςτου Ν. 1418/84καιτου Π.Δ. 609/ 
85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2229/95, το Π.Δ. 286/ 
94, τον Ν.2372/96, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, τον 
2576/98 τις αποφάσεις Δ17°/08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και 
Δ17 α /10/85/ΦΝ 402/98 τον Ν.2741/99, το Π.Δ. 218/99 και 
τις αποφάσεις Δ17 α /07/37/Φ.Ν 402/2000/ΦΕΚ 887β, 433/ 
19.9.2000 (ΦΕΚ 1176β) και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 
1265β), το Π.Δ 334/2000, τον Ν. 2940/2001, την 
αρ.Δ/17α/07/53/ΦΝ402/16.7.2002, και τον Ν.3021/2002, η 
ανάδειξη αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ - ΔΙΑΒΑ ΚΑΙ 
ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ - ΠΕΡΤΟΥΛΙ» 

δαπάνης εργασιών 43.500,00 ΕΥΡΩ και δαπάνης Φ.Π.Α. 
6.500,00 ΕΥΡΩ, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
ΤΕΟ Α.Ε. (Απόφ. Αρ. Πρωτ. Δ3β/0/7/65-Λ/28.6.2002). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 12 η του μήνα Μαρτίου 2003 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφοράς) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Ν.Α. Τρικάλων ενώπιοντης αρμόδια επιτροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ17“/10/ 
85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ17 α /05/35/ΦΝ 402/ 
99/Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. 

α. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές: 


α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ III, ρ= 0.90-0,0005μ 

β. Για την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
αναδείξεως του μειοδότη θα εκλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 

1. ΑΙ'τάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον οι 
εργοληπτικές επιχειρήσεις έχουν επανακριθεί και κατα- 
ταγεί στις προβλεπόμενες από τον Ν.2940/2001 κατηγο¬ 
ρίες και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

2. Α' τάξεως για έργα Οδοποιίας, εφόσον για τις εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επανακρίσεως των σύμφωνα με τις διατάξεις του προανα- 
φερόμενου Νόμου και όπως τα πτυχία των επιχειρήσεων 
αυτών ισχύουν κατ’εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδό¬ 
χου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλ¬ 
λά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης, περιλαμβάνονται και η σύνταξη του Φακέ¬ 
λου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
οκτακόσιων εβδομήντα (870,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα απευ¬ 
θύνεται προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. ΤΡΙ¬ 
ΚΑΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσι- 
τσάνη 31, 42100-Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 24310 
46210 - 46220 - 46214, Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 24310 46264, 
Ηλεκτρονική Δ/νση (θ-πιαίΙ): άΙγπι@ΙπΙοΐ3.ς]ΐ·. 

Τρίκαλα, 4 Φεβρουάριου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-Φ- 

( 8 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. Ε672 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρετών Ν.Α. Τρικάλων διακηρύσ¬ 
σει ότι εκτίθεται σε ανοικτή επαναληπτική δημοπρασία, 
με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π .Δ. 609/ 
85 όπως τροποποιήθηκαν με το Ν.2229/95, το Π.Δ. 286/ 
94, τον Ν.2372/96, το Π.Δ. 402/96, το Π.Δ. 210/97, τον 
2576/98 τις αποφάσεις Δ17 α /08/16/ΦΝ 402/10.2.1998 και 
Δ17 α /10/85/ΦΝ 402/98 τον Ν.2741/99, το Π.Δ. 218/99 και 
τις αποφάσεις Δ17 α /07/37/Φ.Ν 402/2000/ΦΕΚ 887β, 433/ 
19.9.2000 (ΦΕΚ 1176β) και ΔΕΕΠΠ ΟΙΚ 502/2000 (ΦΕΚ 
1265β), το Π.Δ 334/2000 και τον Ν.2940/2001 η ανάδειξη 
αναδόχου εργολήπτη κατασκευής του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΑΝΟ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ - 
ΤΡΙΑ ΠΟΤΑΜΙΑ-ΧΑΛΙΚΙ» 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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δαπάνης εργασιών 42.500,00 ΕΥΡΩ και δαπάνης Φ.Π.Α. 
7.500,00 ΕΥΡΩ, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις 
ΤΕΟ επαναληπτική Α.Ε. (Απόφ. Αρ. Πρωτ. Δ3β/0/6/65- 
Λ/28.6.2002). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 5 η του μήνα Μαρτίου 2003 
ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ (λήξη επίδοσης προ¬ 
σφοράς) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιών Ν. Α. Τρικάλων ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. 

Σε εφαρμογή των διατάξεων της αποφάσεως Δ17°/10/ 
85/ΦΝ 402/98 και της εγκυκλίου 16/Δ17°/05/35/ΦΝ 402/ 
99/Υ.ΠΕ.Χ.Ω.Δ.Ε. 

α. Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία με αντίστοι¬ 
χους συντελεστές: 

α. ΟΔΟΠΟΙΙΑ III, ρ= 0.90-0,0005μ 

β. Για την προσέγγιση των μεγεθών της διαδικασίας 
αναδείξεως του μειοδότη θα εκλεγεί η ρύθμιση της προ¬ 
σέγγισης «εκατοστού». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

ΑΥτάξεως και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εφόσον οι ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις έχουν επανακριθεί και καταταγεί 
στις προβλεπόμενες από τον Ν.2940/2001 κατηγορίες και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού. 

Α' τάξεως για έργα Οδοποιίας, εφόσον για τις εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
επανακρίσεως των σύμφωνα με τις διατάξεις του προανα- 
φερόμενου Νόμου και όπως τα πτυχία των επιχειρήσεων 
αυτών ισχύουν κατ’εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των υποχρεώσεων του αναδό- 
χου για τις οποίες δεν θα καταβληθεί ιδιαίτερη αμοιβή, αλ¬ 
λά αυτή περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές του τιμολογί¬ 
ου της μελέτης, περιλαμβάνονται και η σύνταξη του Φακέ¬ 
λου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και η εφαρμογή των σχετι¬ 
κών διατάξεων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν: 

Α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (850,00) ΕΥΡΩ, η οποία θα απευ¬ 
θύνεται προς την ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΡΙΚΑ¬ 
ΛΩΝ. 

Β. Δήλωση του Ν. 1599/86 για το άθροισμα των ανεκτέλε¬ 
στων τμημάτων των εργολαβιών. 

Γ. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, για την εξακρίβωση 
της έδρας της Επιχείρησης. 

Δ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. 

Ε. Τα αναφερόμενα στην Λεπτομερή Διακήρυξη Δημο¬ 
πρασίας στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Τρικάλων Ταχ. Δ/νση: Βασ. Τσι- 
τσάνη 31, 42100-Τρίκαλα, Αριθμοί Τηλεφώνου: 24310 
46210 - 46220 - 46214 - 46218-46226,Τηλεομοιοτυπία (ΡΑΧ): 
24310 46264. 

Τρίκαλα, 4 Φεβρουάριου 2003 

Ο Νομάρχης 
ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ./321 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Δη¬ 


μοσίων Έργων προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με ανοικτή Δημοπρασία και με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές «σύμφωνα με ης διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α 
και 4β του Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και με το σύστημα υποβολή οι¬ 
κονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες ημών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΟΔ Ν. ΚΟΡΙΝ¬ 
ΘΙΑΣ - Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ». 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 120.000 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΟ Α.Ε. ΧΡΗΣΗ 2002. 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ¬ 
ΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους όρους της δια¬ 
κήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (Ν. 2229/94, 
Ν. 2576/98, Ν. 2940/01/ΦΕΚ 180α/6.8.01 κ.λπ.) των εκτε¬ 
λεστικών διαταγμάτων Π.Δ. 609/85, 334/2000, 218/99 
κ.λπ., όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμε¬ 
ρα, τις με αριθ.πρωτ. Δ17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.98, και 
Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/24.7.98 και Δ17α/07/37/Φ.Ν.402/ 
3.7.2000 Αποφάσειςτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την αριθ. 23/2000, 
την αριθ. 36/13.12.2001 και την αριθ. 21/2002 εγκυκλίους 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ο Ν. 
3021/02 ΦΕΚΑ 143 άρθρο 3. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Έργων, Οδός Οπλ. Σεχιώτη 1 στην Τρίπολη, 
στις 26.3.2003, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 
επιδόσεως προσφορών). 

Στο διαγωνισμό και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθε¬ 
σία, γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στοΜΕΕΠ τουΥΤΤΕΧΩΔΕ με πτυχίο: 

α) Α2 και 1ης τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ από όλη την 
Επικράτεια και 

β) 2η τάξη για έργα Οδοποιίας εφόσον η επιχείρηση έχει 
έδρα τον Νομό εκτέλεσης του έργου ή έχει δηλώσει το 
Νομό εκτέλεσης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπη¬ 
ρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναγράφεται στην βεβαίω¬ 
ση εγγραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρά¬ 
γραφο 41 του άρθρου 16του Ν. 1418/84 όπως αυτό έχει 
τροποποποιηθεί μετο άρθρο 4του Ν. 2940/2001. 

γ) Παλαιός κατάταξης με πτυχίο αναλόγου τάξεως για 
έργα Οδοποιίας εφόσον έχει χορηγηθεί η ειδική σφραγί¬ 
δα κατάθεσης αίτησης επανάκρισης από την Δ/νση Δ15α 
του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τελευ¬ 
ταίο εδάφιο της παραγρ. 1 του Αρ. Πρωτ.. Δ15/οικ/32242/ 
14.10.2002 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ με τον περιορισμό 
πάντοτε σε ισχύ των κατωτάτων ορίων των εργοληπτικών 
πτυχίων. Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω Εργοληπτι¬ 
κών Επιχειρήσεων, εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕ¬ 
ΧΩΔΕ με πτυχία των ανωτέρω περιπτώσεων α και β υπο¬ 
χρεουμένων να προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ περί της 
εγγραφής τους και κατάταξης στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ 
παλαιάς κατάταξης μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί. 

Αντίστοιχα με τις ανωτέρω μεμονωμένες επιχειρήσεις, 
εργοληπτικές επιχειρήσεις της Ε.Ε. και του ΕΟΧ μη εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες Κοι¬ 
νοπραξίες. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι πο¬ 
σού 2.400 ΕΥΡΩ και να απευθύνεται στην Διεύθυνση 
Ελέγχου Συντήρησης Έργων Τρίπολης (ΔΕΣΕ) Περιφέ¬ 
ρειας Πελοποννήσου. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από την Διεύθυν¬ 
ση Δημοσίων Έργων της Γ.Γ.Π.Π. Οδός Οπλ. Σεχιώτη 1 
στην Τρίπολη (τηλ. 2710-238559) όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, μέχρι και μια (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. 

Τρίπολη, 4 Φεβρουάριου 2003 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. οικ./297 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Δη¬ 
μοσίων Έργον προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με ανοικτή Δημοπρασία και με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α 
και 4β του Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και με το σύστημα υποβολή οι¬ 
κονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο πμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.33 Ε.Ο. ΠΑΤΡΑ -ΛΑΡΑ ΜΕΧΡΙ 
Ε.Ο. 74» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 100.000 € 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΘΕΟ ΑΈ. -ΧΡΗΣΗ 2002. 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ¬ 
ΠΟΝΝΗΣΟΥ Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους 
όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του, 
Ν. 1418/84 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
(Ν.2229/94, Ν.2576/98, Ν.2940/01/ΦΕΚ 180α/6.8.01 
κ.λ.π.) των εκτελεστικών διαταγμάτων Π.Δ. 609/85, 
334/2000, 218/99 κ.λ.π., όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν σήμερα, τις με αριθ. πρωτ. Δ17α/08/16/Φ.Ν. 
402/10.2.98,, και Δ17α/10/65/Φ.Ν. 402/24.7.98 και ΔΙ 
7α/07/37/Φ.Ν.402/3.7.2000ΑποφάσειςτουΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
την αριθ. 23/2000, την αριθ. 36/13.12.2001 και την αριθ. 
21/2002 εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως αυτές ισχύ¬ 
ουν σήμερα και ο Ν. 3021/02 ΦΕΚΑ 143 άρθρο 3. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Έρ/ων, Οδός Οπλ,Σεχιώτη 1 στην Τρίπολη, 
στις 19.3.2003, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 
επιδόσεως προσφορών). 

Στο διαγωνισμό και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθε¬ 
σία, γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ με πτυχίο 

α) Α1, Α2 και Ιηςτάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ από όλη 
την Επικράτεια και 

β) 2η τάξη για έργα που εκτελούνται στο Νομό που βρί¬ 
σκεται η έδρα της Επιχείρησης καθώς και σε ένα δεύτερο 
Νομό υποχρεούμενες να προσκομίσουν βεβαίωση σε 
ισχύ περί της εγγραφής τους και κατάταξης στο ΜΕΕΠ 
του ΥΠΕΧΩΔΕ παλαιός κατάταξης μόνο εφόσον έχει χο¬ 
ρηγηθεί η ειδική σφραγίδα κατάθεσης αίτησης επανάκρι- 


σης από την Δ/νση Δ 15 Μητρώων τεχνικών επαγγελμά¬ 
των του ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
αριθ. Δ15/οικ/32242/14.10.02 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων, εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ με 
πτυχία των ανωτέρω περιπτώσεων α και β υποχρεουμέ¬ 
νων να προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ περί της εγγρα¬ 
φής τους και κατάταξης οτο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ παλαι¬ 
ός κατάταξης μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί. 

Αντίστοιχα με τις ανωτέρω μεμονωμένες επιχειρήσεις, 
εργοληπτικές επιχειρήσεις της ΕΈ. και του ΕΟΧ μη εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες Κοι¬ 
νοπραξίες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.000 ΕΥΡΩ η οποία πα¬ 
ρέχεται με εγγυητικές επιστολές Τραπεζών που λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Συντάξεων Μη¬ 
χανικών Εργοληπτών ΔΈ. πρέπει να απευθύνεται στη 
Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Τρίπολης (ΔΕΣΕ) 
Περ/ρειας Πελοποννήσου. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από την Δ/νση Δη¬ 
μοσίων Έργων Περ/ρειας Πελ/σου - Οδός Οπλ. Σεχιώτη 1 
στην Τρίπολη (τηλ. 2710-238559) όλες τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες, μέχρι και μια (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία διε¬ 
ξαγωγής του διαγωνισμού. 

Τρίπολη, 4 Φεβρουάριου 2003 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 
-♦- 

( 11 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. οικ/320 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Διεύθυνσης Δη¬ 
μοσίων Έργων προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με ανοικτή Δημοπρασία και με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές «σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2α 
και 4βτου Ν. 1418/84 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 και με το σύστημα υποβολή οι¬ 
κονομικής προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης» για την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου : 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ. ΑΡΙΘ. 76 Ε.Ο. ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
- ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΝΑΟΥ - ΕΠΙΚΟΥΡΕΙΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 100.000 € ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΟΥ: ΤΕΟ ΑΈ. - ΧΡΗΣΗ 2002 

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ¬ 
ΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με τους όρους της δια¬ 
κήρυξης και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ίσχυα σήμερα (Ν. 2229/94, 
Ν. 2576/98, Ν. 2940/01/ΦΕΚ 180α/6.8.01 κ.λ.π.) των εκτε¬ 
λεστικών διαταγμάτων Π.Δ. 609/85, 334/2000, 218/99 
κ.λ.π., όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμε¬ 
ρα, τις με αριθ. πρωτ. Δ 17α/08/16/Φ.Ν. 402/10.2.98,, και 
Δ17α/10/65/ Φ.Ν. 402/24.7.98 και Δ 17α/07/37/Φ.Ν.402/ 
3.7.2000 Αποφάσειςτου Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., την αριθ. 23/2000, 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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την αριθ. 36/13.12.2001 και την αριθ. 21 /2002 εγκυκλίους 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ο Ν. 
3021/02 ΦΕΚΑ 143 άρθρο 3. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνσης 
Δημοσίων Έργων, Οδός Οπλ. Σεχιώτη 1 στην Τρίπολη, 
στις 26.3.2003, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 π. μ. (λήξη 
επιδόσεως προσφορών). 

Στο διαγωνισμό και σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθε¬ 
σία, γίνονται δεκτές: 

Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ ΕΕΠ του ΥΠ ΕΧΩΔΕ με πτυχίο α) Α1, Α2 και 1 ης 
τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ από όλη την Επικράτεια και 
β) 2η τάξη για έργα Οδοποιίας εφόσον η επιχείρηση έχει 
έδρα τον Νομό εκτέλεσης του ή έχει δηλώσει τον Νομό 
εκτέλεσης του έργου ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία 
τήρησης του ΜΕΕΠ και αναγράφεται στην βεβαίωση εγ¬ 
γραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 
41 του άρθρου 16του Ν. 1418/1984 όπως αυτό έχει τρο¬ 
ποποιηθεί με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001. 

γ) παλαιός κατάταξης με πτυχίο αναλόγου τάξης για έρ¬ 
γα Οδοποιίας, εφόσον έχει χορηγηθεί ειδική σφραγίδα 
κατάθεσης αίτησης επανάκρισης από την Υπηρεσία 
Δ/νση Δ 15α του ΥΠ ΕΧΩΔΕ σύμφωνα μετά αναφερόμενα 
στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του με αριθ. 
Πρωτ. Δ 15/οικ/3 2242/14.10.02 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ, 
με τον περιορισμό πάντοτε σε ισχύ των κατωτάτων ορίων 
των εργοληπτικών πτυχίων. 

Κοινοπραξίες μεταξύ των ανωτέρω Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων, εγγεγραμμένων στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ με 
πτυχία των ανωτέρω περιπτώσεων α και β και γ υποχρε¬ 
ουμένων να προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ περί της εγ¬ 
γραφής τους και κατάταξης στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ πα¬ 
λαιός κατάταξης μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί. 

Αντίστοιχα με τις ανωτέρω μεμονωμένες οπχειρήσεις, 
εργοληπτικές επιχειρήσεις της Ε.Ε. και του ΕΟΧ μη εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΕΠ. 

Σημειώνεται ότι οι καλούμενες εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις δεν μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερες Κοι¬ 
νοπραξίες. 

Η εγγύηση συμμετοχής ποσού 2000 ΕΥΡΩ η οποία πα¬ 
ρέχεται με εγγυητικές επιστολές Τραπεζών που λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του Ταμείου Συντάξεων Μη¬ 
χανικών Εργοληπτών Δ.Ε. πρέπει να απευθύνεται στη 
Δ/νση Ελέγχου Συντήρησης Έργων Τρίπολης (ΔΕΣΕ ) 
Περ/ρειας Πελοποννήσου. 

Πληροφορίες και έντυπα παρέχονται από την Δ/νση Δη¬ 
μοσίων Έργων Περ/ρειας Πελ/σου Οδός Οπλ. Σεχιώτη 1 
στην Τρίπολης (τηλ. 2710-238559) όλες τις εργάσιμες 
ημέρες, μέχρι και μια (1) ημέρα πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Τρίπολη, 4 Φεβρουάριου 2003 
Ο Γ ενικός Γ ραμματέας Περιφέρειας 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Δ7) 
ΤΜΗΜΑ: Δ' 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δ7) προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 


γωνισμό με τρόπο επιλογής Εργοληπτικής Επιχείρησης 
την «ανοικτή δημοπρασία» με σύστημα υποβολής προ¬ 
σφοράς με σφραγισμένες προσφορές και με επί μέ¬ 
ρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 4β. του άρθρου 4 του 
Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85, όπως ισχύ¬ 
ουν μετά την τροποποίηση τους με τους Ν. 2229/94, Ν. 
2338/94, Ν. 2372/96, Ν. 2576/98, τα εκτελεστικά τους 
Π.Δ. και με τους όρους της διακήρυξης της εγκεκριμέ¬ 
νης μελέτης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες Εργο¬ 
ληπτικές Επιχειρήσεις να υποβάλουν οικονομική προ¬ 
σφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έρ¬ 
γου: «Επέκταση Αεροσταθμού - Αναδιαρρύθμιση 
υπάρχοντος και κατασκευή νέου Αμαξοστασίου στον 
Δημοτικό Αερολιμένα Λέρου (ΔΑΛΕ) « με προϋπολογι¬ 
σμό Υπηρεσίας (Π.Υ.) 2.373.000,00 € (μετά του ΦΠΑ 
13 %). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή την 

12.3.2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π., μ. (λήξη πα¬ 
ράδοσης προσφορών) στα γραφεία της ΥΠΑ Βασιλέως 
Γεωργίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αθήνα. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ ως εξής: 

Α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ κατέχουσες νέας κατάταξης εργοληπτικά πτυχία, 
(σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 
2940/2001) με πτυχία ως ακολούθως: 

Οικοδομικά και ΗΛΜ ΕΔΡΑ 

2ης - 3ης 2ης και άνω Επιχειρήσεις χωρίς περιορισμό 

έδρας 

2ης-4ης 2ης και άνω Επιχειρήσεις με έδρα ίο 

Νομό Δωδεκανήσου ή γειτονικό Νομό 

Β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ, με πτυχία ως ακολούθως: 
Οικοδομικά και ΗΛΜ ΕΔΡΑ 

2ης - 3ης 2ης - 3ης Επιχειρήσεις χωρίς περιορισμό 

έδρας 

2ης-4ης 2ης-4ης και άνω Επιχειρήσεις με έδρα το 

Νομό Δωδεκανήσου ή γειτονικό Νομό 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% της προϋπολογι- 
ζόμενης αξίας του έργου δηλαδή 42.000 €. 

Τα τεύχη δίνονται στους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των, επιδεικνύο¬ 
ντας το εν ισχύει εργοληπτικό πτυχίο τους, μέχρι και 
10.3.2003. 

Περισσότερες πληροφορίες, τεύχη δημοπρασίας, 
έντυπα κ.λ.π. δίνονται στην ΚΥ/ΥΠΑ οδός Βασ. Γεωργίου 
1, Ελληνικό, τηλ. 010-8916275 ή 010 - 8916217. 

Ελληνικό, Φεβρουάριος 2003 
Ο Διευθυντής Δ7 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστε¬ 
ρα από την 4/4.2.2003 απόφαση του Σ.Δ., μεταθέτει την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού για την προ¬ 
μήθεια ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ από την 

18.2.2003 στις 16 Απριλίου 2003 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10 π.μ. (λήξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον επι- 
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τροπής. Πληροφορίες δίνονται καθημερινά στο Γρα¬ 
φείο Προμηθειών του Νοσοκομείου και στο τηλέφωνο 
999-417. 

Πάτρα, 7 Φεβρουάριου 2003 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚ. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ 

-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλή¬ 
ρωση τιμολογίου για την προμήθεια νωπού κρέατος μό¬ 
σχου - κιμά μόσχου και πουλερικών για τις λειτουργικές 
ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Π.Δ. 
46.955,25 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 26 Φεβρουάριου 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00' - 9.30' ( λήξη παράδοσης 
προσφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστή¬ 
ματος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) απάτην αρμόδια Επιτροπή 
Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγ/σμό ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού με το Φ.Π.Α., σε γραμ¬ 
μάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυητική επιστολή από ανα¬ 
γνωρισμένη Τράπεζα ισχύος (6) μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έμποροι - Κρεοπώλες 
γραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια. 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να. προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα τωνσυ- 
στατικώντους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών όρων του διαγωνισμού από το Τμήμα Προγραμμά¬ 
των της Δ/νσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Τμ. Προγραμμά¬ 
των, οδός Δωδεκανήσου 6, όροφος 3ος Κ. Κασσάνδρου 
τηλ. 2310/555053, όλες πς εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορίζεται 
η 27 Φεβρουάριου 2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00 - 9:30'. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Αριθ.Διακ. 3157/ΑΓ/2003 

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας διενεργεί 
ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμη¬ 
λότερη τιμή για την Ανάδειξη Μεταφορέα Υλικών Δακο- 
κτονίας στις αποθήκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
για το έτος 2003,. για τις ανάγκες της Δ/νσης Προστασίας 
Φυτικής Παραγωγής, με αριθμό Δ/ξης 3157/ΑΓ/2003. 

Προϋπολογισμού: 127.000,00 ΕΥΡΩ με το Φ.Π.Α. 

Τόπος Εκτέλεσης Εργασιών: Σε όλη την Ελλάδα. 

Γλώσσα: Ελληνική 


Ημερομηνία λήξης προσφορών: 18.3.2003 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11 π.μ. στη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙ¬ 
ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Μενάνδρου 22 - 7ος όροφος). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης 
στον Ελληνικό Τύπο : 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003, ημέρα ΠΑ¬ 
ΡΑΣΚΕΥΗ 

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 3157/ΑΠ2003 
Δ/ξης, παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την 
ανωτέρω Δ/νση (Γραφείο 719, τηλέφωνο 2125224, αρμό¬ 
δια Γ κουβάτσου Αργυρώ). 

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Τμηματάρχης 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΔΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 113 

Ο Δήμαρχος Αχιλλείωνπροκηρύσσει μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες επί τις εκατό 
των τιμολογίων χωρίς όριο, για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ-ΑΓ. ΔΕΚΑ» 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 52.381 ευρώ με Φ.Π.Α. και 
χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 75% από Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 
(ΡΕΟΟΑ) και 25% από Εθνικούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2003, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 5 του Ν. 2940/2001 (Φ.Ε.Κ. 180 Α'). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α1 τάξης (ήτάξεων) για 
έργα οδοποιίας, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 888 ευρώ και κατα¬ 
τίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή 
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Αχίλλειων και οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
(τηλ. 26610449301). 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΧΟΥ - ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 112 

Ο Δήμαρχος Αχιλλείωνπροκηρύσσει μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα του 
ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες επί τις εκατό 
των τιμολογίων χωρίς όριο, για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΔΡΟΜΟΣ ΝΤΕΜΑΤΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ» 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται σε 144.843 ευρώ με Φ.Π.Α. και 
χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 75% από Ε.Γ.Τ.Π.Ε. 
(ΡΕΟΟΑ) και 25% από Εθνικούς πόρους. 
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Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Μαρτίου 2003, ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 5 του Ν. 2940/2001 (Φ.Ε.Κ. 180 Α'). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α2τάξης (ήτάξεων) για 
έργα οδοποιίας, όπως και κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.455 ευρώ και κα¬ 
τατίθεται μεγραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Αχίλλειων και οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
(τηλ. 26610449301). 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΡΧΟΥ- ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ 

-♦- 

(18) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Γ.Γ.Δ.Ε. 

Δ/ΝΣΗ Δ9 

Το ΥΠΕΧΩΔΕ Δ/νση Οδικών Έργων Περ. Αττικής (Δ9) 
τμήμα γ εκθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκτέλε¬ 
ση των Δημοσίων Έργων δηλ. των Ν. 1418/84, 2229/94, 
2338/95, 2372/96, 2576/98, 2940/01 και 2741/99 άρθρο 8 
παρ. δ και των σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων, τις 
εγκυκλίους που ισχύουν την ημέρα της δημοπρασίας και 
την απόφαση Δ9/10154/3.2.2003 του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε δη¬ 
μόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές με το σύστημα προσφοράς «με εναίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης» (άρθρο 6 ΠΔ 609/85), για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου «ΗΜ-1/03: Συντήρηση αντλιοστασίων αρμοδιότητας 
ΔΚΕΣΟ για την τριετία 2003 - 2006» προϋπολογισμού: 
600.000 ευρώ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
5.3.2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (ώρα που λή¬ 
γει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης 
Δ9, Π. Τσαλδάρη 15,1ος όροφος. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 15τουΝ. 1418/84 όπως αυτό τροποποι¬ 
ήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2229/94, του άρθρου 16 του 
Ν. 1418/84 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2940/01, του Ν. 2576/98 και τις αποφάσεις 
ΕΔ2/01/27/ΦΝ 294/18.3.95, Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 
και το ΠΔ 334/2000 «Περί προσαρμογής της Ελληνικής 
Νομοθεσίας για τα Δημόσια Έργα στις οδηγίες της ΕΟΚ» 
και με την προϋπόθεση ισχύος του πτυχίου τους: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα 
ηλεκτρομηχανολογικά, ανεξάρτητα από την έδρα τους. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΕΠ στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα 
ηλεκτρομηχανολογικά που έχουν έδρα στο Ν. Αττικής, 
καθώς και σε ένα δεύτερο νομό, που δηλώνεται στην υπη¬ 
ρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και αναφέρεται στη βεβαίωση 
εγγραφής τους, με τις πρϋποθέσεις της παρ. 41 του άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 2940/01. 

γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήρεων γραμμέ¬ 


νες στο ΜΕΕΠ στην ίδιατάξη καικατηγορίατου έργου του 
ΜΕΕΠ, μετιςπροϋποθέσειςτηςπαρ. 42του άρθρου 4του 
Ν.2940/01. 

Το έργο με Προϋπολογισμό 600.000 Ευρώ (έκτων οποί¬ 
ων 467.280 ευρώ για εργασίες και απρόβλεπτα) θα χρη¬ 
ματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 
1997ΣΕ06800002 (π.κ. 9768003) της ΣΑΕ 068 του Π.Δ.Ε. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 9.400 ευρώ και παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 23 και 27 παρ. 6 του ΠΔ 609/85 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν με το άρθρο 34 του ΠΔ 334/2000 και το άρθρο 
2 του Ν. 2229/94 και απευθύνεται στο Υπουργείο Περι¬ 
βάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων, Γεν. Γραμμ. 
Δημ. Έργων, Δ/νση Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής 
(Δ9) (ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Δ9) Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76 
και έχει χρόνο ισχύος σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
23 του ΠΔ 609/85. 

Περισσότερες πληροφορίες και συμβατικά τεύχη δημο- 
πράτησης, τα οποία μπορεί να είναι σε ψηφιακή μορφή (Οϋ) 
καθώς και έντυπα προσφοράς παρέχονται στα γραφεία της 
Δ/νσης Δ9, Τμήμα γ, (οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος 
όροφος) και από ώραδπ.μ. έως 13 μ.μ. αφού καταβληθούν 
20 Ευρώ στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Αρ. Λογ/σμού 
159/540103-83 υπέρ Δ/νσης Δ9/ΥΠ ΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ μέχρι την 
προηγουμένη της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η 
δυνατότητα επικοινωνίας-ενημέρωσης των υποψηφίων 
με θ-ιτιαΜ ή Ραχ. 

Καλλιθέα, 10 Φεβρουάριου 2003 
Ο Διευθυντής 
ΕΥΑΓ. ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αριθ. δ/ξης 3157/ΑΓ/2003 

Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Γεωργίας διενεργεί 
ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή για την ανάδειξη Μεταφορέα Υλικών Δα- 
κοκτονίας στις αποθήκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοική¬ 
σεων για το έτος 2003, για τις ανάγκες της Δ/νσης Προ¬ 
στασίας φυτικής Παραγωγής, με αριθμό Δ/ξης 3157/ΑΓ/ 
2003. 

Προϋπολογισμού: 127.000,00 ΕΥΡΩ, μετοΦ.Π.Α. 

Τόπος Εκτέλεσης Εργασιών: Σε όλη την Ελλάδα. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 18.3.2003 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11 π.μ., στη Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ του ΥΠΟΥΡ¬ 
ΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Μενάνδρου 22 - 7ος όροφος). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης 
στον Ελληνικό Τύπο: 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2003, ημέρα ΠΑ¬ 
ΡΑΣΚΕΥΗ. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 3157/ΑΓ/2003 
Δ/ξης, παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, από την 
ανωτέρω Δ/νση (Γραφείο 719, τηλέφωνο 2125224, αρμό¬ 
δια Γ κουβάτσου Αργυρώ.) 

Αθήνα, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Τμηματάρχης 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΔΟΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


( 20 ) 

735 Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η 735 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων γνωστοποιεί ότι 
ο Προϋπολογισμός του έργου «Κατασκευή Υπόστεγων 
Μηχανημάτων - Οχημάτων στο 728 ΕΤΜΧ» είναι 945.482 
ΕΥΡΩ αντί 951.605 ΕΥΡΩ που αναγράφεται στη δημοσι- 
ευθείσα περίληψη Διακήρυξης της Δημοπρασίας η οποία 
θα γίνει την 26η Φεβρουάριου 2003. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η δημοσιευθείσα περίληψη διακή¬ 
ρυξης. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον 
ανάδοχο. 

(Από τη Διεύθυνση) 

-Φ- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκα¬ 
τό στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, χωρίς όριο για 
την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση κουφωμάτων με 
νέα αλουμινίου βαρέως τύπου σε σχολικά κτίρια του Δή¬ 
μου Θεσ/νίκης, Π.Δ. 430.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 5 Μαρτίου 2003 ημέ¬ 
ρα Τετάρτη και ώρα 10.30 - 11.00 (λήξη παράδοσης προ¬ 
σφορών) στο γραφείο 304 του Κεντρικού Δημοτικού Κα¬ 
ταστήματος, Βενιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδια 
Επιτροπή Δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσηςτου έργου ορίζεται σε ενενή¬ 
ντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (ΜΕΕΠ) για έργα οικοδομικά 1 η , 2", 3" τάξη εντός 
νομού και 1 η , 2 η τάξη εκτός νομού, καθώς και εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 9 του 
άρθρου 16του Ν. 1418/84. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 7.400,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητι¬ 
κής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που 
ισχύουν στο Δημόσιο. 

Τις διακηρύξεις καθώς επίσης και τις μελέτες μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία της Δ/νσης 
Κατ/ων Αρχικών Έργων του Δήμου Θεσ/νίκης, οδός Αγ- 
γελάκη 13, όροφος 4° ς , (Γραμματεία) τηλ. 0310/296812 
και 3 ος όροφος Φ. Στελλάτου τηλ. 0310/296858, τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

-Φ- 

( 22 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Το Πανεπιστημιακό Γ ενικό Νοσοκομείο Πατρών ύστερα 
από τη 2/22.1.2003 απόφαση του Σ.Δ., προκηρύσσει ανοι¬ 


κτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
ανάθεση του καθαρισμού του ακάθαρτου Ιματισμού του 
Νοσοκομείου μας. Προϋπολογισμού δαπάνης: 200.000 
ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Νοσοκομείου 
στις 17 Μαρτίου 2003 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12π.μ. (λή¬ 
ξη κατάθεσης προσφορών) ενώπιον επιτροπής. Πληρο¬ 
φορίες δίνονται καθημερινά στο Γραφείο Προμηθειών 
του Νοσοκομείου, τηλ. 061099941. 

Πάτρα, 7 Φεβρουάριου 2003 

Ο Διοικητής 
Ν. ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ 

-Φ- 

(23) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Πε.Σ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Πληροφορίες: Γ ραφείο Προμηθειών 
Αριθ. Πρωτ. οικ. 11508 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας προκηρύσσει στις 
21.3.03, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 11.00 π.μ., δημόσιο 
ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την 
προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ για τις ανάγκες 
του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 499.000 θυΐΌ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. καίμε κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 

Αντίτιμο διακήρυξης: 20 θυΐΌ. 

Πληροφορίες: 8.00-12.00 π.μ. κάθε εργάσιμη ημέρα, 
στο Γ ραφείο Προμηθειών. 

Καρδίτσα, 11 Φεβρουάριου 2003 
Ο Διοικητής 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 

-Φ- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Δήμαρχος Θεσ/νίκης προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, χωρίς όριο για την 
εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα 
αλουμινίου βαρέως τύπου σε σχολικά κτίρια του Δήμου 
Θεσ/νίκης, Π.Δ. 430.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 5 Μαρτίου ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 10.30-11.00 (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών) στο γραφείο 304 του Κεντρικού Δημοτικού Κατα¬ 
στήματος, Βενιζέλου 45, 3ος όροφος από την αρμόδια 
Επιτροπή Δημοπρασιών. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου ορίζεται σε ενενή¬ 
ντα (90) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (ΜΕΕΠ) για έργα οικοδομικά 1 η , 2 η , 3" τάξη εντός 
νομού και 1", 2" τάξη εκτός νομού, καθώς και εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοιχες κατηγο¬ 
ρίες και τάξεις του Μ.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 9 του 
άρθρου 16του Ν. 1418/84. 
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Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα 
ανέρχεται σε 7.400,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου του ΤΠ καιΔ. ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 
που θα συνταχθεί κατά τους τύπους που ισχύουν στο Δη¬ 
μόσιο. 

Τις διακηρύξεις καθώς επίσης και τις μελέτες μπορούν 
να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τα Γραφεία της Δ/νσης 
Κατ/ων Αρχ/κών Έργων του Δήμου Θεσ/νίκης, οδός Αγ- 
γελάκη 13, όροφος 4ος, (Γραμματεία) τηλ. 0310/296812 
και 3ος όροφος Φ. Στελλάτου τηλ. 0310/296858, τις ερ¬ 
γάσιμες μέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(25) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

«ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Αριθ. Πρωτ. 1449/330 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ «ΑΤΤΙ¬ 
ΚΟΝ», προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό διαγωνισμό, με 
σύντμηση χρόνου και με κριτήριο κατακύρωσηςτη χαμη¬ 
λότερη τιμή, για την προμήθεια Ιματισμού (σεντόνια λευ¬ 
κά, κουβέρτες καλοκαιρινές (πικέ) σάκους Μάγο), προϋ¬ 
πολογισμού δαπάνης μέχρι 35.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 6.3.2003, ημέρα Πέ¬ 
μπτη, ώρα 10.00 π.μ. στην Αίθουσα διαγωνισμών του Νο¬ 
σοκομείου, ενώπιοντης Επιτροπής που έχει ορισθεί. 

Πληροφορίες στο Τμ. Προμηθειών, καθημερινά από το 
Τμ. Προμηθειών, ώρες 13.00 έως 14.30 (τηλ. 210 
5831018). 

Τεύχη της διακήρυξης διατίθενται καθημερινά από το 
Τμ. Προμηθειών, ώρες 07.30 - 09.30 και 13.00 ως 14.30 
αντί το ποσού των 15 ΕΥΡΩ. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογι¬ 
σμό του Νοσοκομείου. 

Χαϊδάρι, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΓΠΕ.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2999 

Ανακοινώνουμε ότι το Ε.Α.Ν. Π. Μ ΕΤΑΞΑ διενεργεί ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου συνεργείου 
καθαριότητας για ένα χρόνο με κριτήριο κατακύρωσηςτη 
συμφερότερη προσφορά προϋπολογισμού 851.765 ευ¬ 
ρώ για τις ανάγκες του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ με αριθμό δια¬ 
κήρυξης 1/2003 προϋπολογισμού 851.765 ευρώ. 

Τόπος παράδοσης: Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ. 

Γλώσσα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ. 

Ημερομηνίαλήξηςυποβολήςπροσφορών:την7.4.2003 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 14.00 η ώρα στο Τμήμα Γραμ- 
ματείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την 8.4.2003 
ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 στο Γ ραφείο Προμηθειών στο 
Ισόγειο. 


Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) υπο- 
φακέλους με Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά 
και τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του 
Π.Δ. 394/96 (ΦΕΚ 266/Α/4.12.96) καθώς και τ’ αναφερό- 
μενα στο άρθρο 8 παρ. 2 υποπαρ. α, β, γ και δ του ίδιου 
Π.Δ. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.00 έως 
14.00 στο Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 210 
4520835 και 210 4284444 εσ.1528. 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΣ Κ. ΤΣΙΤΣΑΣ 
-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 2343 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων θωμάς Π. Θωμαΐδης διακηρύτ¬ 
τει ότι: 

Εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ποσοστό έκπτω¬ 
σης από το μειοδότη σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό επί 
της εκάστοτε ισχύουσας τιμής της αναγραφόμενης επί της 
αντλίας ο εκτέλεση της προμήθειας καυσίμων για την κίνη¬ 
ση των μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων της 
Υπ. Καθ/τας συνολικού προϋ/σμού 117.388,11 € (συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ ΠΑ), ήτοι 96.845,19€ στον ΚΑ 15/145.1 
και 20.542.92 € στον ΚΑ 15/145.9. 

Η χρηματοδότηση γίνεται από ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία του Δήμου Κοριν- 
θίων (Κολιάτσου 32) την 25η Φεβρουάριου 2003, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 11.00 (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί έλληνες πολίτες, νομικά 
πρόσωπα και συνεταιρισμοί που κατέχουν τα απαιτούμε- 
να προσόντα και δικαιολογητικά. Η εγγύηση συμμετοχής 
ορίζεται 5% επίτης συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπά¬ 
νης, ήτοι σε 4.975,00 € σε εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας, κ.λπ. 

Η εν λόγω προμήθεια ισχύει μέχρι την 31.12.2003. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν ν’ απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου (Κο¬ 
λιάτσου 36, τηλ. 07410 74000 - εσωτ. 127) κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Κόρινθος, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ Π. ΘΩΜΑΪΔΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ Δ/ΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΥΛΕΙΑΣ 

Η Δήμαρχοςτου Δήμου Δαύλειας, προκηρύσσει ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με 
το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου σύμφω¬ 
να με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ./τος 609/85, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
218/99, για την εκτέλεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. Δ. ΔΑΥΛΕΙΑΣ». 
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Οι τιμές του Τιμολογίου προσφοράς και του Π ροϋπολο- 
γισμού προσφοράς θα προσφέρονται σε ακέραιο αριθμό 
δραχμών και ΕΥΡΩ σύμφωνα με όσα ορίζονται στην εγκ. 
36του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (Δ 11 δ/518/3τις 13.12.2001). 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δη- 
μοπρατούνται ανέρχεται στο ποσό των 63.950,00 Ευιτι 
χωρίς ΦΠΑ. Η δαπάνη του έργου θα αντιμετωπισθεί από 
Ιδιους Πόρους του Δήμου (με υπάρχουσα πίστωση 3.000 
Εογο). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Δήμου 
Δαύλειας στις 12 Μαρτίου 2003 ημέρα Τετάρτη στις 11.00 
π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δαύλειας. 

Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού θαεπαναλη- 
φθείτην 19 Μαρτίου 2003, την ίδια ημέρα και ώρα. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι με Πτυχίο 
εργολάβου Δημοσίων έργων τάξεως Α1 και άνω του Ν. 
2940/2001 άρθρο 4 παρ. 40 της κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 
& Η/Μ ή κοινοπραξία εργολάβων (ή Τεχνικές Εταιρείες) 
αντίστοιχης κατηγορίας, στο διαγωνισμό δεν γίνονται δε¬ 
κτοί εμπειροτέχνες. 

Για την διενέργεια του διαγωνισμού και την εκτέλεση 
του έργου ισχύουν οι διατάξεις: 

Του Π.Δ/τος 410/95. του Π.Δ/τος 28/80, του Ν. 1418/84, 
του Π.Δ/τος 609/85, του Π.Δ/τος 171/87 και του Ν. 
2576/1998. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 1.279 ΕυΐΌ δηλ. ποσοστό περίπου 2% στη δαπάνη ερ¬ 
γασιών και απρόβλεπτων που προϋπολογίζεται για το έρ¬ 
γο που δημοπρατείται και απευθύνεται στο Δήμο Δαύλει- 
ας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της με¬ 
λέτης και να προμηθευτούν τα τεύχη δημοπράτησης από 
τον Δήμο Δαύλειας, έναντι του ποσού των 15 ΕΨΒΟ μέχρι 
την προηγούμενη της δημοπρασίας εργάσιμης ημέρας. 

Η Δήμαρχος 
ΚΑΤ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
-Φ- 

(29) 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ- 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθ. Πρωτ. 1581 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ έχοντας υπόψη την 32/2003 
απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία 
εγκρίθηκαν τα πρακτικά του τακτικού διαγωνισμού και 
προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό, προκηρύσσει 
τακτικό διαγωνισμό για προμήθεια «ανάδειξη προμηθευ¬ 
τή Υαλοπινάκων και συναφών υλικών που ενσωματώνο¬ 
νται σε έργα και για τμηματικές αγορές. Οι προσφορές θα 
είναι με κατάθεση τιμών μονάδος. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 27.700 Ευρώ. Οι 
προμήθειες αφορούν τμηματικές αγορές έως την λήξη 
της συμβάσεως με κριτήριο κατακύρωσης την μεγαλύτε¬ 
ρη έκπτωση δηλαδή την μικρότερη τιμή στο κάθε υλικό 
εφ’ όσον ληφθούν υπ’ όψη οι συντελεστές κίνησης του 
πού προβλέπονται στην διακήρυξη και ο προμηθευτής 
αναδεικνύεται ανά ομάδα στον σύνολο της εφόσον πλη- 
ρούνται οι στοιχειώδεις τεχνικές προδιαγραφές πού 
απαιτούνται. 

Η ισχύουσα Νομοθεσία είναι το Π.Δ. 28/80 όπου αυτή 
δεν έρχεται σε αντίθεση με άρθρο 2 παραγ 14 του Ν. 
2286/95 σχετικά με επαναλαμβανόμενες «Προμήθειες 
Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» & το 


Π.Δ. 410/95 ΔΚΚ και ο Νόμος 2741/99. Η προθεσμία πα¬ 
ράδοσης των υλικών μετά την επιλογή του προμηθευτή 
είναι 24 ώρες, μέσα σε πρωινές ώρες και μετά από την 
αντίστοιχη έγκαιρη ειδοποίηση του Δήμου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
1.385 Ευρώ (5%του προϋπολογισμού του Δήμου με 
Φ.Π.Α.) 

Προσφορές θα κατατίθενται μέχριτην 20.2.2002 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11.00 έως 11.30 π.μ. (πρωί) σιο γραφείο 
του Δ/ντή του Δήμου. 

Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η Ελ¬ 
ληνική, Τα βιβλία οδηγιών (Τεχνικές Προδιαγραφές) αν 
χρειάζομαι και είναι γραμμένα στα ξένα (μόνο αγγλικά) θα 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους και στα ελ¬ 
ληνικά. Πληροφορίες ή έγγραφα σχετικά με τον διαγωνι¬ 
σμό μπορούν να ζητηθούν από το Γ ραφείο Προμηθειών - 
του Δήμου (445 και 15) και στα τηλέφωνα 451445-451480 
- 451447 ή Ϊ3Χ. 451401 εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τα έγ¬ 
γραφα σχετικά με τον διαγωνισμό αποστέλλονται με έξο¬ 
δα του κάθε ενδιαφερομένου. 

Καβάλα 11 Φεβρουάριου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ 

-Φ- 

(30) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 692 

Ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα της αξιολόγησης 
και της συμπλήρωσης από τους διαγωνιζομένους του τι¬ 
μολογίου και προϋπολογισμού προσφοράς, που θα γίνει 
με συνολική κατ’ αποκοπή τιμή για κάθε ένα άρθρο του τι¬ 
μολογίου της υπ’ αριθ. 254/2001 Τεχνικής Μελέτης, για 
την κατασκευή του έργου «Αξιοποίηση γεώτρησης στον 
οικισμό Αγ. Χαραλάμπους στο Δ.Δ. Σαρακήνας». Το έργο 
θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π.Τ.Α. Ο προϋπολογισμός 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργσιών ανέρχεται 
σε€ 18.054,52 χωρίς Φ.Π.Α., διατιθέμενη για το έτος 2003 
πίστωση 18.054,52 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26ηντου μηνός Φεβρουάρι¬ 
ου 2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10-11 π.μ. στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Καλινδοίων ενώπιοντης αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ - ΜΕΧ για έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά Α' τάξης και άνω όπως και εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα στις αντίστοιχες κατηγορίες του Μ.Ε.Ε.Π. με την 
ανάλογη διαβάθμιση. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 361,09 € 
και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ίσου ποσού γραμμα¬ 
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητι¬ 
κής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου 
Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτικών Δημοσίων έρ¬ 
γων (ΤΣΜΕΔΕ). 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23930.32.122 κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ζαγκλιβέρι, 10 Φεβρουάριου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΗΣ 
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(31) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου για την 
κατασκευή του έργου: 14/2002 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, προϋπολογισμού 58.690,00 ευρώ. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης) 
της 5.3.2003 ημέρα Τετάρτη στην επιτροπή που θα βρί¬ 
σκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λά¬ 
ρισα (τηλ. 687127 ή 687180). 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο Α' 
τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2940/2001). 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον δια¬ 
γωνισμό 4% της προϋπολογιζομένης αξίας του έργου 
2.348,00 ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ. 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται 
από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
687180), η δε παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα 
γίνεται από την ίδια Υπηρεσία με αντικαταβολή ευρώ από 
17.2.2003 έως την 3.3.2003. 

Λάρισα, 13 Δεκεμβρίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΝΘΟΣ ΑΠ. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(32) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΔ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε 
ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου για την 
κατασκευή του έργου: 15/2002 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩ¬ 
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, προϋπολογισμού 
35.214,00 ευρώ. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 11.00 π.μ. (ώρα λήξης) 
της 12.3.2003 ημέρα Τετάρτη στην επιτροπή που θα βρί¬ 
σκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λά¬ 
ρισα (τηλ. 622662 ή 622986). 

3. Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο Α' 
τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων (όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 2940/2001). 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον δια¬ 
γωνισμό 4% της προϋπολογιζομένης αξίας του έργου 
1.409,00 ευρώ. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από το ταμείο της ΔΕΥΑΛ. 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται από 


τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ Τέρμα Τυχερού (τηλ. 622662 
εσωτ. 215), η δε παραλαβή τωντευχώντου διαγωνισμού θα 
γίνεται από την ίδια Υπηρεσία (τηλ. 622662 εσ. 219) από 
17.2.2003 έως την 10.3.2003 (με αντικαταβολή ευρώ). 

Λάρισα, 13 Δεκεμβρίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΑΝΘΟΣ ΑΠ. ΤΖΙΑΣΤΟΥΔΗΣ 

-♦- 

(33) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 530 

Ο Δήμαρχος Αρτεμισίου: 

Έχοντας υπόψη του την από 1/2003 απόφαση της Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής και τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 δια¬ 
κηρύττει ότι: 

1. Στις 25 Φεβρουάριου 2003, ημέρα Τρίτη και μέχρι 
ώρα 11.00 θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Αρτεμισίου Ν. 
Εύβοιας, δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών 
καυσίμων έτους 2003, προϋπολογισμού 40.000,00 ΕΥΡΟ 
(με τον ΦΠΑ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Αρτεμισίου. 

2. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα 
επαναληφθεί στις 4 Μαρτίου 2003 την ίδια ημέρα και ώρα. 

3. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά 
και νομικά πρόσωπα, Συν/σμοί, Ενώσεις προμηθευτών και 
Κοιν/ξίες προμηθευτών που εμπορεύονται υγρά καύσιμα 
και να μπορούν να αποδεικνύουν την ιδιότητα τους αυτή. 

4. Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό κα¬ 
θορίζεται σε ποσοστό 5% στο δημοπρατούμενο ποσό, δη¬ 
λαδή ποσού 1.694,00 ΕΥΡΟ και πρέπει να απευθύνεται 
προς τον Δήμο Αρτεμισίου Ν. Εύβοιας και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρ/κών & Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας, συνταγμένη σύμφωνα με τους όρους 
και τους τύπους που ισχύει για το Δημόσιο. 

5. Αναλυτική διακήρυξη της παρούσας καθώς και πε¬ 
ρισσότερες πληροφορίες, δίνονται στα γραφεία του Δή¬ 
μου Αρτεμισίου Ν. Εύβοιας και στα τηλέφωνα 0226 40950 
& 40650 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αρτεμίσιο, 10 Φεβρουάριου 2003 
Ο Δήμαρχος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
-♦- 

(34) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προκηρύσσει πρόχειρο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για 
την προμήθεια και εγκατάσταση δέκα οκτώ (18) τεμ. επί- 
τοιχων εργαστηριακών πάγκων, δύο (2) τεμ. επίτοιχων 
πάγκων με λεκάνη προπυλενίου, δύο (2) τεμ. απαγωγών 
εστιών, τριών (3) τεμ. ερμαρίων αντιδραστηρίων, είκοσι 
(20) τεμ. εργαστηριακών σκαμπό και τριών (3) τεμ. καθι¬ 
σμάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Επι¬ 
στήμης και Τεχνολογίας Υλικώντου Πανεπιστημίου. 

Τόπος παράδοσης: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τμήμα 
Προμηθειών 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Γλώσσα: Ελληνική 

Υποβολή Προσφορών μέχρι 26 Φεβρουάριου 2003, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ. 

Ζητούμενα δικαιολογητικά: α) Εγγυητική Επιστολή 
συμμετοχής, ποσού 1.700 €. και β) Πιστοποιητικό Επιμε¬ 
λητηρίου, έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται έναντι από¬ 
δειξης ή αντικαταβολής (για όσες διακηρύξεις θα στέλ¬ 
νονται ταχυδρομικώς) με την καταβολή ποσού δεκαεπτά 
ΕΥΡΩ (17 €) (Απ. συν. Π.Σ. 296/28.2.91), από το Τμήμα 
Προμηθειώντου Παν/μίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρεςτηλ. 26510 - 97.130-132 & 97.234, ΕΑΧ. 97.001. Πλη¬ 
ροφορίες τεχνικής φύσεως θα δίνονται από τους Καρα- 
κασίδη Μιχαήλ (Επικ. Καθηγητή), τηλ. 26510-97276 και 
Σκούρα Ελευθέριο (Επικ. Καθηγητή) τηλ. 26510-97208. 

Ιωάννινα, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Πρύτανης κ.α.α. 

Ο Αντιπρύτανης 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΥ 
-♦- 

(35) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή δια της Δ/νσης Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαιός διενερ¬ 
γεί ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: 

Κατασκευή στέγαστρου στο αίθριο του 3ου Λυκείου 
Πατρών και συμπληρωματικές εργασίες στο 18ο Δ.Σ. Πα- 
τρών. 

Προϋπολογισμού 100.000 ευρώ μετά του ΦΠΑ με υπο¬ 
βολή προσφορών κατά το σύστημα ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθείτην 12 μηνός Μαρτίου 2003 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 πμ (λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν. Αχαιός στην Πάτρα Κό¬ 
ρινθου 327 2οςόροφος από την αρμόδια Επιτροπή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω για 
έργα οικοδομικά και οι εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγε¬ 
γραμμένες στο ΜΕΒΠ σύμφωνα με το Ν. 2940/2001 - Α1 
τάξης και άνω για έργα και κατάτις σχετικές διατάξεις του 
Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94 καθώς και της ΕΔ2α/01/27 
ΦΝ 294/18.3.85 και Δ 170/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 αποφά¬ 
σεις Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ καιτα ΠΔ609/85, ΠΔ472/85 και 
ΠΔ 368/94 καθώς και του Ν. 2576/98 και την απόφαση 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 και Ν. 2940/01. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογιζομένης δαπάνης του έργου παρεχομέ- 
νης κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 
«περί Δημοσίων Έργων». 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας προσερχόμενοι όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος. 

Τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι 2 ημέρες 
πριν την δημοπράτηση του έργου. 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
Θ. ΣΤΑΜΟΣ 


(36) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιώντης Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Αχάίας διενεργεί ανοικτή δημοπρασία για 
την εκτέλεση του έργου: 

Ανακαίνηση κεντρικού κτιρίου Π.Γ.Ν. Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΑΝΔΡΕΑΣ». 

Προϋπολογισμού 469.552,46 ευρώ μετά του ΦΠΑ με 
υποβολή προσφορών κατά το σύστημα επιμέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 19η μηνός Μαρτίου 
2003 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε¬ 
σιώντης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ν, Αχάίας στην Πά¬ 
τρα Κορίνθου 327 2ος όροφος από την αρμόδια Επιτρο¬ 
πή. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες ελληνι¬ 
κών εργοληππκών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ Ε- 
ΕΠ Γ' τάξης και άνω για έργα οικοδομικά και στην Β' τάξη 
και άνω για έργα ηλεκρομηχανολογικά ως και κοινοπρα¬ 
ξίες ελληνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ σύμφωνα με το Ν. 2940/2001 στη πρώ¬ 
τη τάξη και άνω για έργα οικοδομικά και στην Α2 τάξη και 
άνω για έργα Ηλεκρολομηχανολογικά κατά τις σχετικές 
διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Ν. 2229/94 καθώς και της 
ΕΔ2α/01/27 ΦΝ 294/18.3.85 και Δ 170/03/74/ΦΝ312/ 
16.12.94 αποφάσεις Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ και τα ΠΔ 
609/85, ΠΔ 472/85 και ΠΔ 368/94 καθώς και του Ν. 
2576/98 και την απόφαση Δ17α/08/16/ΦΝ 402/10.2.98 και 
Ν. 2940/01. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Δημοσίων 
Επενδύσεων. 

Η εγγύηση συμμετοχής καθορίζεται σε ποσοστό 2% επί 
της προϋπολογιζομένης δαπάνης του έργου παρεχομέ- 
νης κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 
«περί Δημοσίων Έργων». 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών της δημοπρασίας προσερχόμενοι όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Κορίνθου 327 2ος όροφος. 

Τεύχη θα διατίθενται από την υπηρεσία μέχρι 2 ημέρες 
πρτντην δημοπράτηση του έργου. 

Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών 
Θ. ΣΤΑΜΟΣ 

-♦- 

(37) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΈ. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ ΑΈ. θα διενεργήσει δημο¬ 
πρασία με κλειστές δακτυλογραφημένες προσφορές, για 
την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ν.ΙΩΝΙΑΣ» 

Συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ 
και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

1.222.570 €. 

Αξία οικοδομικών εργασιών με ΓΕ + ΟΕ και απρόβλεπτα 
752.746,00 €, αξία Η/Μ εγκαταστάσεων με ΓΕ + ΟΕ και 
απρόβλεπτα 258.060,00 €, δαπάνη αναθεώρησης 
25.270,00 € και Φ.Π.Α. 186.494,00 €. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 5.3.2003 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 11:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) μπρο¬ 
στά σε Επιτροπή που θα συστήσει η Αρμόδια Αρχή, στα 
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Γραφεία της στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30 τηλ. 
210-5243411. 

Η Σύμβαση υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης 
στοιχείων που προβλέπεται στο άρθρο 4του Ν.3021/2002 
«Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρό¬ 
σωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχει¬ 
ρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις». 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Ελληνικές Εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημοσίων Έρ¬ 
γων ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων (ατομι¬ 
κών ή εταιρικών), εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στηντάξη 2- 
3 (Δ1-Δ-Ε) της κατηγορίας οικοδομικών έργων και συγ¬ 
χρόνως στην τάξη Α2-1-2 (Γ-Δ1-Δ) της κατηγορίας 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων. Οι εντός παρενθέσεως 
τάξεις, αφορούν στα πτυχία της παλαιός κατάταξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα προσφοράς με 
ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των ερ¬ 
γασιών που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 
9 ΠΔ 609/85), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτώντωνπο- 
σοστών έκπτωσης για το υπόλοιπο μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθ. 7 ΠΔ 609/85). 

• Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της ΟΣΚ 
Α.Ε. 

• Για την συμμετοχή στην δημοπρασία κατατίθεται από 
καθένα από τους διαγωνιζόμενους η κατά νόμο (άρθρο 
23, ΠΔ 609/85) εγγύηση συμμετοχής 20.216 €, δηλαδή το 
2 % της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου, χωρίς 
την δαπάνη για αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Η εγγύηση συμ¬ 
μετοχής παρέχεται προς την ΟΣΚ Α.Ε., κατά την παρ. 6 
του άρθρου 27, του Π.Δ. 609/85. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες 
από σχέδια, διαγράμματα κ.λ.π. και να παραλάβουν αυ¬ 
τοπροσώπως ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι, οικονομικά 
τεύχη της μελέτης του έργου, απαραίτητα για την σύντα¬ 
ξη και υποβολή της προσφοράς τους, όλες τις εργάσιμες 
ημέρες, από 09:00 μέχρι 13:00, στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. 
-Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών. (Φαβιέρου 30, ημιώρο¬ 
φος). 

• Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης (αρχικής και 
επαναληπτικών) βαρύνουν τον ανάδοχοτου έργου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ 

-♦- 

(38) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. Φ. Διαγ./807 

Ανακοινώνουμε ότι το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
Δράμας διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάδειξη συντηρητή ιατρικών μηχανημάτωντου Νοσοκο¬ 
μείου . με αριθμό Διακήρυξης 1 / 2003 και με κριτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή . 

Προϋπολογισμός: 78.500 € 

Τόπος εργασιών: το Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών η Τετάρτη 
19.3.2003. 

Τελευταία ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ορίζε¬ 
ται η Δευτέρα 17.2.2003. 


Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου 
και της Τεχνικής προσφοράς θα γίνει την Πέμπτη 
20.3.2003 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα Προμηθειών του 
Νοσοκομείου ενώπιον της πενταμελούς επιτροπής δια¬ 
γωνισμών. 

Η αποσφράγιση του φακέλου της Οικονομικής προ¬ 
σφοράς θα γίνειτην Πέμπτη 3.4.2003 και ώρα 10 π.μ. στην 
αίθουσα Προμηθειώντου Νοσοκομείου ενώπιοντης ιδίας 
επιτροπής. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολο- 
γητικά πού αναφέρονται στο άρθρο 6 του 11 Π.Δ. 394/96 
(ΦΕΚ266/Α/4.12.96), καθώς και τα αναφερόμενα στο άρ¬ 
θρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ιδίου Π.Δ.). 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γ ρα¬ 
φείο προμηθειών, προσκομίζοντας αποδεικτικό κατάθε¬ 
σης 30 € στον λογαριασμό της ΑΕΡΑ ΒΑΝΚ με αριθμό 
014579002001000013. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών στο 
τηλέφωνο 25210 - 61228 (Απιονίδου Ειρήνη) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες και στα Επαγγελματικά Επιμε¬ 
λητήρια Δράμας - Θεσσαλονίκης - Αθηνών και στον Ε Ο Μ 
Μ Ε X, όπου έχουν σταλεί οι αναλυτικοί όροι της διακήρυ¬ 
ξης- 

Δράμα, 5 Φεβρουάριου 2003 
Ο Διοικητής 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(39) 

Α'ΠΕΣΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Το Γενικό Νοσοκομείο προκηρύσσει: 

Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό (αριθμ. διακ. 2/2003) με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο αξιολόγησης την 
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών: «Υλικών Οστε- 
οσύνθεσης». Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώπιοντης 
αρμόδιας επιτροπής στις 3 Απριλίου 2003 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν 
τεύχη τον διακηρύξεων του διαγωνισμού από την παρα¬ 
πάνω διεύθυνση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης βαρύνουν τον προϋπολογι¬ 
σμό του Νοσοκομείου. 

Σέρρες, 3 Φεβρουάριου 2003 

Ο Διοικητής 
Δ. ΤΖΗΜΚΑΣ 

-♦- 

(40) 

737 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Διακήρυξης 14/2002 

1. Η παρούσα εκδίδεται από την 737 Διεύθυνση Στρα¬ 
τιωτικών Έργων, Τμήμα Μελετών. 

2. Ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί ανοικτός, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παραγρ. 2α του Ν. 1418/84 και κατά το άρ¬ 
θρο 6 του Π.Δ. 609/85, ήτοι κατά το σύστημα με ενιαίο πο¬ 
σοστό έκπτωσης, σύμφωνα και μετά άρθρα 17,18,20,21, 
22, 23 και 24 του ΠΔ 609/85, την εγκύκλιο 23/2000 του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και το άρθρο 5 του Ν. 2940/01 και την 
εγκύκλιο 37/2001 του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

3. Το έργο, ο ακριβής τίτλος του οποίου είναι «ΑΝΤΙΚΕ- 
ΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΑΣΠ ΚΑΙ ΣΧΕΠ», προϋπολογι¬ 
σμού 60.600 €, θα κατασκευασθεί στο Στρατόπεδο 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ στη Θεσσαλονίκη. 

4.0 διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 511 Μαρτίου 2003 
ημέρα Τετάρτη, στην Λέσχη Αξ/κών Φρουράς Θεσ/νίκης 
(ΛΑΦΘ) με ώρα λήξεως των προσφορών την 11:00. 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ 
στην ΑΙ'νέα τάξη ή Β'παλαιάτάξη και άνω για έργα ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων γραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ στην Α' παλαιό τάξη και άνω για έργα ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 3 της ΥΔΕΔ 2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.85/ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ (ΦΕΚ 170 Β/29.3.85) (Αναβάθμιση ορίου). 

6. Κάθε προσφορά πρέπει να είναι νόμιμα χαρτοσημα- 
σμένη και κατά προτίμηση δακτυλογραφημένη, χωρίς να 
είναι υποχρεωτικό, κατά την παράδοσή της στην Επιτρο¬ 
πή Διαγωνισμού. 

7. Ο μειοδότης και ο ανάδοχοςτου έργου θα ανακηρυ¬ 
χθούν σύμφωνα με το Νόμο. 

8 Η εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα μετά άρθρα 23 και 
27 του ΠΔ 609/85 ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων 
δώδεκα (1.212) € και θα απευθύνεται στην 737 ΔΣΕ. 

9. Η έγκριση και κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει 
από την ΓΣΣ/ΔΜΧ. 

10. Η παραλαβή τευχών, διακήρυξης, ΕΣΥ, Π/Υ, τιμολο¬ 
γίου. εντύπου προσφοράς γίνεται αυτοπροσώπως από 
τους ενδιαφερομένους η από εξουσιοδοτημένο άλλο 
άτομο, αντί του ποσού των 15€, μέχρι δυο \Λ/ ημέρες πριν 
από την ημέρα του διαγωνισμού. 

11. Το έντυπο προσφοράς θα είναι αριθμημένο, με ποι¬ 
νή αποκλεισμού, αν δεν παραδοθεί το ίδιο την ημέρα της 
δημοπρασίας από τον διαγωνιζόμενο. 

12. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ¬ 
θύνεστε στα γραφεία της 737 Διεύθυνσης Στρατιωτικών 
Έργων, κάθε εργάσιμη μέρα και από ώρα 9:00 έως 13:00, 
τηλ. 893454. 

13. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης, 
καθώς και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνουν τον ανάδοχο 
του έργου. 

Ο Υποδιευθυντής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΛΑΓΓΑΣ 
-Φ- 

(41) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (Δ.Ο.ΠΑΕ.Η.), προ¬ 
κηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια 
νωπών κρεάτων και νωπών πουλερικών έτους 2003, για 
την τροφοδοσία των Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, και Γ 
ΚΕΠΑ Δήμου Ηρακλείου. 


Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δ.Ο.ΠΑΕ.Η. 
(οδός Καρτερού αριθμ. 33) την ημέρα Τετάρτη 19.2.2003 
και ώρα 11-12 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές διαθέτο- 
ντες τα προς προμήθεια είδη, εφαρμόζοντας παράλληλα 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη Γενική Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων της Μελέτης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
44971,20 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 832.80 
€ και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία, δίδονται από τον Δ. Ο. 
Π.Α. Ε. Η. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέ¬ 
φωνα: 300100 και 300090, αρμόδιος Γιώργος Καλαιτζά- 
κης. 

Ηράκλειο, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-Φ- 

(42) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Ε.Η.), προ¬ 
κηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την προμήθεια 
ειδών παντοπωλείου έτους 2003, για την τροφοδοσία των 
Α’, Β’, Γ’, Δ’. Ε’, ΣΤ’, Ζ’, Η’, Θ’, Γ, ΚΕΠΑ και τον Οργανισμό 
Δήμου Ηρακλείου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Δ.Ο.Π.Α.Ε.Η. 
(οδός Καρτερού αριθμ. 33) την ημέρα Παρασκευή 
21.2.2003 και ώρα 11-12 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφο¬ 
ρών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές διαθέτο- 
ντες τα προς προμήθεια είδη, εφαρμόζοντας παράλληλα 
τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη Γενική Συγγρα¬ 
φή Υποχρεώσεων της Μελέτης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 
44420,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 822,60 
€ και κατατίθεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία, δίδονται από τον 
Δ. Ο. Π. Α. Ε. Η. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τη¬ 
λέφωνα: 300100 και 300090. 

Ηράκλειο, 10 Φεβρουάριου 2003 

Ο Πρόεδρος 
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




